Za spokój duszy $. p. 


KS. BISKUPA JÓZEFA 


PADE WSKIEGO 


ordynariusza kosciola polsko-katolickiego 


zmarłego dnia 9 maja 1951 roku w Warszawie 


odbędzie się 


z egzekwiami w piątek 14 listopada 1958 r. o godzinie 17 
w świątyni polsko-katolickiej w Krakowie wa 54 


a czym zawiadamia 


ksiadz dziekan wraz z wiernymi. 


